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WATT RADIO - Mod. GIUlilLEO • Medic r Ire »»»de eortr. Media frequrnza n 470 kc. Finali: plaerlie 230 V, teller mi 257 V, 

calodi 14,7 V. Amplif. AF e. MF: plarrhc 257 V, tchernti 95 V. Convert, places 197 V, scherino 80 V. II mod. Giubilco ha I’altoparlantc 

magnelodinainice. 


















